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Z\. WARNING: 


CHOKING HAZARD - Small Parts. 
Not for children under 3 years 


ZX AVERTISSEMENT: 


DANGER DETOUFFEMENT — Piéces de petite taille. 
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. 


* AN ATENCION: 


PELIGRO DE ASFIXIA ~ Por contener piezas pequeiias, 
no recomendable para nifios menores de tres afios. 
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Congratulations! 


isit the K’NEX website at www.knex.com. 
uestions? Call us at 1-800-KID-KNEX. 


isitez le site K’NEX au www.knex.com ou 
ppelez-nous au 1-800-KID-KNEX. 


isita el sitio de K’NEX en la Web, www.knex.com, 
ll4manos al 1-800-KID-KNEX. 


TAX CAUTION: 


| Z\ ATTENTION: 


~Z\ PRECAUCION: 


STRIDEROT 


Questions? Call us  § 
at 1-800-KID-KNEX 


(USA/Canada only) 


www.knex.com | we r vt] 


©1999 K'NEX Industried Inc. 
P.O. Box 700 
Hatfield, PA 19440-0700\ 
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K’NEX is a registered eo of/K’NEX ode 
marque deposée de K’NEX Industries, Inc. 
Manufactured under U.S. Patents/Fabriqué sous brevets 
américains 5,061,219; 5, /137,486;'5,199,919; 5,238,438; 
5,346,420; 5,350,331; 5,368,514; 5,421,762; 5,423,707; 
5,427,559; 5,518,435; D383,509; D388,475; D389,203; 
D391,843; D391,921; D392,555. Other U.S. and foreign 
patents pending./Autres brevets americains et étrangers 

en instance. \ 

Conforms to the Requirements of ASTM'Standard Consumer 
Safety Specification on Toy Safety, F963°96a./Conforme 
aux spécifications de sécurité du consommateur sur fa 
sécurité des jouets de la norme ASTM F963-96a. 


\ 


des piles neuves 
r’utiliser que des 


Colors and product may vary. 
Le produit et les couleurs peuvent varier. 


El producto y los colores pueden variar. 


uture reference. 
one PowerPack™. ; 
om model before charging; 
zr adult supervision. 
es must not be recharged. 


pes of batteries; do not mix alkaline, 
zinc), Or rechargeable (nickel-cadmium) 
new and used batteries. Only 

ame or equivalent type recommended 


terminals. 


PowerPack; th: ill 


removed. 


Conservez ces renseignements pour utilisation 
ultérieure. 


Ne branchez pas la maquette a plus d’un PowerPack. 


Enlevez les piles rechargeables de la maquette avant de les 
charger. Elles ne doivent étre chargées que sous la 


supervision d’un Te 
Les piles non rec! 


pas les piles alcalines, les piles standard (zinc-carbone) ni 


les piles recharge. 


Insérez les piles en respectant la polarité (+/-), comme illustré. 
Enlevez les piles usées de la maquette et prenez soin de ne 
pas court-circuiter les bornes des piles. 


Maintenez le PowerPack propre et sans poussiére. Ne 
l'immergez pas et ine l’utilisez pas dans l’eau. 


ll est recomman Putiliser des piles alcalines AA (LR6). 


solamente deben cambiarse con la supervision de una 
persona adulta. 

Las pilas no recargables no deben recargarse. ' 
No mezcle diferentes tipos de pilas; no mezcle pilas alcalinas, 
estandar (carbono-zinc) o recargables (niquel-cadmio). 

No mezcle las pilas nuevas y las usadas. Solamente deben 
usarse pilas del mismo tipo recomendado o equivalente. 
Inserte las pilas con los polos (+/-) en posicién correcta, tal 
como se indica. 

Saque del modelo las pilas gastadas; asegurese de no 
provocar un cortocircuito en el terminal de alimentacion. 
Mantenga el PowerPack libre de polvo; no lo sumerja ni lo 


ies with correct polarity (+/—) as shown. 
ve exhausted batteries from model; do not short-circuit 


PowerPack free of dust; do not immerse or use in 


Alkaline batteries |AA (LR6) are recommended. 
Do not put small pi. Rods in any openings of the 


and can Se recomiendan baterias alcalinas AA (LR6). 


rgeables ne doivent pas étre rechargées. 
Ne mélangez rine différents types de piles. Ne mélangez 


les (nickel-cadmium). Ne mélangez pas 


des piles usées. Il est recommandé de 
iles du méme type ou de type equivalent. 
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